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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 220 


18 Ιουλίου 2003 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 


Οργανισμός 

Υπόψη 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Διεύθυνση 

Ταχυδρομικός Κώδικας 

ΕΓΝΑΤΙΑ 127 5“ ΟΡΟΦΟΣ 

54635 

Τοποθεσία / Πόλη 

Χώρα 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΡΑΧ 

2310-966695 

2310-218051 


ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

11.1.1) Είδος σύμβασης έργου (σε περίπτωση σύμβασης έργου) 

Κατασκευή 0 Μελέτη κατασκευή □ Κατασκευή με οποιοδήποιε μέσο κτιριακών έργων ή □ 

έργων πολιτικού μηχανικού που αναφέρονται στο 
Παράρτημα XI της Οδηγίας 93/38 

11.1.2) Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή* 

Μελέτη, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεμετρίας και Τηλεελέγχου Γεωτρήσεων, 
Αντλιοστασίων και Δεξαμενών της ΕΥΑΘ ΑΕ 

11.1.3) Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης (χρησιμοποιήστε πρόσθετο φύλλο εφόσον στταιτείται) 

Η σύμβαση θα συμπεριλαμβάνει τον σχεδίασμά, την κατασκευή, τη διαμόρφωση, τις δοκιμές εργασιών, τη 
προμήθεια, τη διανομή, την εγκατάσταση, τις δοκιμές εγκαταστάσεων, τις εργασίες εγκαταστάσεων και άλλα 
αντικείμενα και υπηρεσίες απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ενός λειτουργικού και ενιαίου 
Συστήματος Τηλεμετρίας και Τηλεελέγχου του Δικτύου Ύδρευσης. 

ΙΙ.1.4)Τόττος εκτέλεσης παν εργασιών, τόπος παράδοσης των προμηθειών ή τόπος παροχής των 
υπηρεσιών 

Στις Γεωτρήσεις, Αντλιοστάσια, Δεξαμενές και άλλες κτιριακές υποδομές της ΕΥΑΘ ΑΕ στην ευρύτερη 
περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Κωδικός ΝϋΤ5*_ 


11.1.5) Ονοματολογία 

11.1.5.1 Άλλη σχεπκή ονοματολογία (ΟΡΑ / ΝΑ ΟΕ/ ΟΡΟ): 502 Έργα Πολιτικού Μηχανικού, 503 Τεχνικές 
Εγκαταστάσεις (παράρτημα II του ΠΔ 57/2000) 

II. 1.6) Διαχωρισμός σε τμήματα (για την παροχή διευκρινήσεων ως προς τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το 
Παράρτημα Β όσες φορές απαιτηθεί) 

ΟΧΙ □ 

11.1.7) ©α ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές (κατά περίπτωση); ΟΧΙ Π 

11.1.8) Εξαίρεση αττό την υποχρεωτική χρήση Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών: ΟΧΙ □ 
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11.2) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Ή ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΙΙ.2.1)Συνολική ποσότητα ή μέγεθος (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων 
προαίρεσης, εφόσον υπάρχουν) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 3.962.000 € χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνονται απρόβλεπτα ύψους 507.638 € , 
αναθεώρηση 20.110 € και αμοιβή μελέτης Η/Μ 50.000 €. 

Έργα: Πολιτικού Μηχανικού (Υδραυλικά):1.181.948 € , Ηλεκτρομηχανολογικά : 2.709.941 € 

11.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


Είτε: Περίοδος σε μήνες [ 2 | 4 1 


ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

111.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

111.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται (κατά περίπτωση) 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής, ύψους 79.240 € σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Π.Δ. 609/85, όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ 218/99 και η προθεσμία της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν 
πενήντα (150) ημερών. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 198.100 €, για την υπογραφή της Σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
διατάξεις του Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 218/99. 

Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε τρία (3) χρόνια από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου. 

ΙΙΙ.1.2)Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις 

Το έργο εντάσσεται στο έργο «Ύδρευση Θεσσαλονίκης από τον Ποταμό Αλιάκμονα» της ΣΑΕ 076/3 και 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέχρι το ποσό των 3.815.114 € χωρίς ΦΠΑ 18%. Ακόμη, χρηματοδοτείται από 
τον προϋπολογισμό της ΕΥΑΘ ΑΕ για το υπόλοιπο ποσό των 146.886 € όπως επίσης και το ΦΠΑ 18% του 
συνολικού ποσού 3.962.000 € του προϋπολογισμού του έργου. 

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85. 

111.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργοληπτών, προμηθευτών ή παροχών υπηρεσιών 
στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (εφόσον εφαρμόζεται) 

Στη φάση υποβολής των προσφορών αρκεί υπεύθυνη δήλωση από όλους τους νόμιμους εκπροσώπους των 
κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων στον οποία δηλώνεται ότι αν αναδειχθούν «Ανάδοχος» του έργου θα 
κοινοπρακτήσουν σύμφωνα με το άθρο 35 του Π.Δ. 609/85. 

Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί σύσταση Κ/ξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο εκτός των 
άλλων θα δηλώνονται ρητά τα ποσοστά συμμετοχής στην Κ/ξία και ότι αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη για 
κάθε θέμα σχετικό με το έργο αλληλεγγύως και αδίαιρέτως έναντι του κυρίου του έργου. 

Επίσης θα υποβληθούν συμβολαιογραφικές δηλώσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων με το μελετητή Η/Μ σχετικά 
με την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης. 


111.2) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 

III. 2.1) Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των εργοληπτών /προμηθευτών /παροχών 
υπηρεσιών και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών, 
χρηματοπκττωπκών και τεχνικών ικανοτήτων τους 
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Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές και Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ( ατομικές επιχειρήσεις ή εργοληπτικές εταιρίες) 
εγκαταστημένες στα κράτη- μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη- μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων (Θ.Ρ.Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον 
Ν.2513/97 (Φ.Ε.Κ. Α! 139/27-06-97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ε.Ε. ή εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους- μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους- μέλους 
που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. (ΟΡΑ) του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 
τους ή την κατασταπκή τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους- μέλους που έχει υπογράψει 
την Σ.Δ.Σ. (ΟΡΑ) του ΠΟΕ ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες 
με την Ε.Ε., ως ακολούθως. 

(Α1) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ παλαιός δκτβάθμκτης, τάξης: αναβαθμισμένης Δ’ατομ, 
Δ', Ε’ ΣΤ’ και Ζ’ (εντός νομού) για έργα Υδραυλικά και αναβαθμισμένης Ε'. ΣΤ’ Ζ' και Η’ (εντός νομού) για έργα 
Ηλεκτρομηχανολογικά ή Κοινοπραξίες των ανωτέρω. 

(Α2) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ νέας διαβάθμισης, τάξης: αναβαθμισμένης 2ης . 3ης 
και 4ης για έργα Υδραυλικά και 3ης, 4ης και 5ης (εντός νομού και σε ένα γειτονικό νομό) για έργα 
Ηλεκτρομηχανολογικά ή Κοινοπραξίες των ανωτέρω. 

(Β1) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, αλλά είναι εγγεγραμμένες στους 
επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των χωρών τους (μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία ως 
ανωτέρω), για αντίστοιχες κατηγορίες και δυναμικότητες, όπως απαιτείται από τις επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. 

Η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει τόσο απευθείας από τις ίδιες, όσο και μέσω πρακτορείων ή 
υποκαταστημάτων τους εγκαταστημένων ως ανωτέρω αναφέρθηκε. 

(Β2) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία ως ανωτέρω), προερχόμενες από χώρες όπου 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
ποιοτικώς και ποσοτικώς με το δημοπρατούμενο. 

Η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει τόσο απευθείας από τις ίδιες, όσο και μέσω πρακτορείων ή 
υποκαταστημάτων τους εγκαταστημένων ως ανωτέρω αναφέρθηκε. 

(Γ) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ή σε επίσημους καταλόγους και για τις δύο 
κατηγορίες έργων (Υδραυλικά- Ηλεκτρομηχανολογικά) και πληρούν τις προϋποθέσεις των καλούμενων τάξεων, 
όπως αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. 

(Δ) Κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω περιπτώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Κοινοπραξιών διατάξεις, και 
κατά λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι πληρούν τους όρους των άρθρων 24-29 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα συνεργασθούν υποχρεωτικά με μελετητές Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων με τάξη πτυχίου Γ 
ή Δ'. Προκειμένου περί αλλοδαπών εταιρειών, με έδρα εκτός Ελλάδος, απαιτείται ισοδύναμη εμπειρία με την 
ανωτέρω απαίτηση. 

Επίσης οι διαγωνιζόμενοι θα συνεργασθούν υποχρεωτικά με εξειδικευμένους οίκους του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού, κατασκευής ή και εμπορίας συστημάτων τηλεμετρίας, ηλεκτρομαγνητικών μετρητών παροχής και 
δικλείδων ελέγχου. 

Οι παραπάνω επιβαλλόμενες συνεργασίες θα υποδεικνύονται με αντίστοιχες συμβολαιογραφικές δηλώσεις. 

111.2.1.1) Νομικό καθεστώς - ατταιτούμενα αποδεικτικά 

Α. Για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις τις εγγεγραμμένες οε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 
εργοληπτών: 

α) Πιστοποιητικό εγγραφής στον επίσημο κατάλογο 

β) Τα δικαιολογητικά τα προβλεπόμενα υπό τα στοιχεία (ε) και (στ) στο άρθρο 24 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ 

Β. Γ τα τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών: 
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α) Υπεύθυνη δήλωση με κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων κατά την τελευταία πενταετία συντεταγμένο 
σύμφωνα με τον «Κατάλογο επαγγελματικών δραστηριοτήτων» του παραρτήματος I της οδηγίας 
93/37/ΕΟΚ και κατά λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 27, στοιχείο β της οδηγίας αυτής. 

β) Όλα τα δικαιολογητικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ 

(11.2.1.2) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά 

Α. Γ ια τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις τις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 
εργοληπτών: 

Τα δικαιολογητικά τα προβλεπόμενα υπό το στοιχείο (α) στο άρθρο 26 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ 

Β. Για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών: 

Όλα τα δικαιολογητικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ 

111.2.1.3) Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικπκά 

Α. Για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις τις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 
εργοληπτών: 

Τα δικαιολογητικά τα προβλεπόμενα υπό το στοιχείο (α), (γ) και (ε) στο άρθρο 27 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ 

Β. Για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών: 

Όλα τα δικαιολογητικά τα προβλεπόμενα υπό τα στοιχεία (α), (γ), (δ) και (ε) στο άρθρο 27 της οδηγίας 
93/37/ΕΟΚ 


ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 


ΐν.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ανοικτή □ 

Ιν.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στα 
συμβατικά τεύχη 

ΙΥ.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


ΐν.3.1) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα - τρόπος απόκτησης 


Μπορούν να ζητηθούν έως 0 2 / 0 9 / 


Κόστος (κατά περίπτωση) _60_Νόμισμα:ευρώ 

Όροι και τρόπος πληρωμής: Καταβολή κατά την παραλαβή στο ταμείο της ΕΥΑΘ ΑΕ. Είναι δυνατή η 
ταχυδρομική αποστολή με επιβάρυνση του ενδιαφερομένου. 


2 1 0 | 0 1 3 


ΐν.3.2) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: (αναλόγως του εάν 
πρόκεπαι για διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση) 


1 

7 

/ 

0 

9 

/ 

2 

0 

0 

_3_ 


(ηη/μμ/εεεε) 


ή ημέρες από την αποστολή της 

111. προκήρυξης 


Ώρα / κατά περίπτωση ) _10:30_π.μ_ 

ΐν.3,3) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής 


Ε5 ΏΑ ϋΕ ΕΙ ΕΝ ΡΠ ΙΤ ΝΙ. ΡΤ ΡΙ 5ν Άλλες - Τρίτες Χώρες 

ϋ ϋ ϋ □ ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ υ □ _ 


ΐν.3.4) Ελάχιστη απαπούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (σε ανοικτές διαδικασίες) 
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ημέρες αϊτό την αναφεράμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών 


ΐν.3.5) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών 

ΐν.3.5.1 > Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών (κατά 
περίπτωση) 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Σε περίπτωση Κ/ξίας η εκπροσώπηση είναι 
δυνατή από κοινό εκπρόσωπο, (αρ. 17, παρ. 3 του ΠΔ 609/85). 


IV,3.5.2) Ημέρα, ώρα και τόπος 
Ημερομηνία Π| 


1 1 

0 

9 

/ 

2 | 


Ώρα _ 


10:30 


Τόπος : Οδός Εγνοτία 127, (Κτίριο Ε.Υ.Α.Θ, Αίθουσα Συσκέψεων 7^ όροφος) Τ.Κ 54635, Θεσ/νίκη 


ΤΜΗΜΑ V: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ν.1 ) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ; 

ΟΧΙ □ ΝΑΙ 0 

ν.2) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

α. Η συμμετοχή κάθε διαγωνιζόμενου στη δημοπρασία ισοδυναμεί με ανέκκλητη δήλωση ότι έλαβε 
ττλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της παρούσας και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης. 

β. Όλα τα δικαιολογητικά που υποχρεώνονται να προσκομίσουν οι υποψήφιοι μεταξύ των οποίων και 
οι εγγυητικές επιστολές, επιτρέπεται να προέρχονται από όλες τις χώρες προέλευσής τους, 
γ. Η σύμβαση θα συνταχθεί στα Ελληνικά και τα δικαιολογητικά των αλλοδαπών επιχειρήσεων που θα 
συμμετέχουν στην διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση σύμφωνα με την 
συμφωνία της Χάγης. 


Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2003 

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 
ΧΡ. ΤΣΟΓΚΑΣ 


-ά 

( 2 ) 

Πε.Σ.Υ.Π. ΚΡΗΤΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5428 

Έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοι¬ 
πών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και τις διατάξεις». 

1.2 Του Ν. 2198/94 άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου ει¬ 
σοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 

1.3 Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95) «Προμήθειες του 
δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

1.4 Του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28.9.99) άρθρο 8 «σχετι¬ 
κά με Κρατικές Προμήθειες». 

1.5. Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) «Προσαρμογή Ελ¬ 
ληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου το¬ 
μέα της το κοινοτικό δίκαιο» και τροποποίηση αυτού Π.Δ. 
105/2000 (ΦΕΚ Α/100/17.3.2000) προσαρμογή ελληνικής 
νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα της το 
κοινοτικό δίκαιο. 

1.6 Του Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λπ.». 

1.7. Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ/Α/22/3.3.94) που τροποποιή¬ 
θηκε με τους Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96), 2414/96 
(ΦΕΚ138/96 και το Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/11.4.96) περί 
ονομαστικοποίησης μετοχών καθώς και το Π.Δ. 310/96 
άρθρο 1 περί Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. 

1.8Το Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ266/Α/96) «Κανονισμός Προμη¬ 
θειών Δημοσίου» και του Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ 115/Α/ 
3.2.2000). 


1.9 Το Ν. 2522/97 περί δικαστικής προστασίας κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημο¬ 
σίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμ¬ 
φωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ. 

1.10 Το Ν. 2842/2000 ΦΕΚ 207, κανονισμοί 1103/97, 
974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου. 

1.11 Το Ν. 3021/2002 «σχετικά με ΜΜΕ Ασυμβίβαστο 
Δήμοσ. Συμβάσεων (έλεγχοι κυρώσεων)». 

1.12 Των Κοινοτικών Οδηγιών 93/96 ΕΟΚ, 93/37 ΕΟΚ, 
97/52 Ε.Κ,ΕΚ 1159/2000 κ.λ.π. διατάξεων που κατά περί¬ 
πτωση ισχύουν. 

Τις αποφάσεις: 

2.1 Την 290/11/4.9.2002 «Έγκριση προμήθειας Βιοϊα- 
τρικού εξοπλισμού για τα Κ.Υ και τα ΠΙ του Πε.Σ.Υ. Κρή¬ 
της» απόφαση του Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. Κρήτης. 

2.2 Την 2358/Φ.206.1.5/23.10.2002 απόφαση ένταξης 
Πράξης με τίτλο «Προμήθεια - Εγκατάσταση Βιοϊατρικού 
εξοπλισμού για τα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ια¬ 
τρεία Περιφέρειας Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ¬ 
μα «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 στον Άξονα Προτεραιό- 
τηταςί «Υγεία», Μέτρο 1.1 «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Πρωτο¬ 
βάθμιας Φροντίδας Υγείας, με συγχρηματοδότηση 75% 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Π.Α) , 25% Εθνική Συμμετοχή της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ, Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας, δ/νση Πατησίων καιΓλάδστωνος 1 Α , Τ.Κ. 
1677 Αθήνα ,τηλ 210-3307140, για την προμήθεια έξι (6) 
Οδοντιατρικών Μηχανημάτων Κέντρων Υγείας (ΑΓ. ΒΑΡ- 
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ΒΑΡΑΣ, ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ, ΜΟΙΡΩΝ, ΣΠΗΛΙΟΥ, 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ) Περιφέρειας Κρήτης κ.λ.π. (Δ/ΞΗ 200/2003 
Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης) και για την Προμήθεια Βιοϊατρικού 
Εξοπλισμού για τα τακτικά ιατρεία και τα ιατρεία επείγου¬ 
σας ιατρικής Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ια¬ 
τρείων Περιφέρειας Κρήτης) κ.λ.π. (Δ/ΞΗ 201/2003 
Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης). 

2.3 Την Π1/3080/31.10.2002 απόφαση ένταξης στο ΕΠΠ 
2002 κ.λ.π. του Υπουργείου Ανάπτυξης και την 
Π1 /2142/2002 απόφαση «Εφαρμογή Ε.Π.Π. έτους 2002» 
του Υπουργείου Ανάπτυξης (σχετ. 2.1,2.2) 

1. ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ 2103-58510 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ - 
ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΙ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ευρώ 78.000, Σ.Π., Φ.Ε 
4286 = Πε.Σ.Υ. Κρήτης (Αντίστοιχη Δ/ΞΗ 200/2003 
Πε.Σ.Υ.Π). 

2. ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ 2104-81215 ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΟΞΥΜΕΤΡΟ), ευρώ 68.417, Σ.Π., 
Φ.Ε. 4286 - Πε.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ (Αντίστοιχη Δ/ΞΗ 201/2003 
Πε.Σ.Υ.Π Κρήτης). 

2.4 Την Π1 /2142/2002 απόφαση «Εφαρμογή Ε.Π.Π. 
έτους 2002» του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

2.5 Τη ΔΥ5β/οικ./18.12.200 «Αποστολή τροποποιήσεων 
και εντάξεις νέων έργων του Π.Δ.Ε. 2002» της Δ/νσης 
Οικ/κωντου Υ.Υ. και Π.Σ.Α. Ε091/3, Κωδ. Έργου: 2002 ΣΕ 
09130208 «Προμήθεια - Εγκατάσταση Βιοϊατρικού εξο¬ 
πλισμού για τα Κ.Υ. και Π.Ι. ΚΡΗΤΗΣ». 

2.6 Την 436/18/20.12.2002 «Έγκριση πίστωσης, προκή¬ 
ρυξης, τεχνικών προδιαγραφών, υποβολή στην Διαχειρι¬ 
στική Αρχή των αντίστοιχων Δ/σμών Δ 200/2003, 
Δ201/2003 κ.λπ.» απόφαση του Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. Κρήτης. 

2.7 Τις 200/8/4.6.2003, 254/9/7.7.2003 αποφάσειςτου 
Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. Κρήτης. 

3 Τις Πράξεις Προέδρου Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης. 

3.1. Της 79/30.1.2003, 80/30.1.2003 «Συγκρότηση επι¬ 
τροπών διενέργειας των αντιστοίχων διαγωνισμών (Δ 
200/2003, Δ 201/1003 κ.λ.π)» Πράξης Προέδρου Δ.Σ. του 
Πε.Σ.Υ Κρήτης. 

4 Τα έγγραφα 

4.1 Το 685/ΑΠ/απ/24.9.2001 έγγραφο της Διαχειριστι¬ 
κής Αρχής Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ -ΠΡΟΝΟΙΑ» ΜΟΝΑΔΑ Β του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

Το 2028/Φ206.1.5/27.9.2002 με θέμα «Διαδικασία Συ¬ 
ντονισμού για ένταξη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 έγγραφο της Διαχει¬ 
ριστικής Αρχής Ε.Π.» ΥΓΕΙΑ -ΠΡΟΝΟΙΑ» ΜΟΝΑΔΑ Β του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

Το ΔΥ8δ/Γ.Π.3776/30.1.3003 έγγραφο θεώρησης «Τε¬ 
χνικές Προδιαγραφές Ιατρικού Εφοπλισμού» της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών τον Υπουργείου Υγείας και Πρόνοι¬ 
ας, (σε απάντηση σχετικού Α.Π. 74/9.1.2003 εγγράφου 
μας για Δ.200/2003, Δ.201 /2003). 

Το 1203/Φ 205.1.5/17.3.2003 «Προέγκριση Τευχών 
Προκήρυξη» της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου 
Υγείας και Προνοίας (σε απάντηση σχετικού Α.Π. 
161/14.1.2003 εγγράφου μας για Δ.200/2003, 
Δ.201/2003) κ.λπ. σχετικά έγγραφα του Υπουργείου. Το 
με Α.Π. ΔΥ8δ/ΓΠ58486/23.6.2003 του Υ.Υ. &Π. 

4.2 Τα 6842/4.11.02, 5931/26.9.02, 7899/18.12.02, 
1/2.1.03, 74/9.1.03, 461/14.1.03, 4491/11.6.03, 4451/ 
12.6.03,4452/12.6.03,4453/12.6.03 κ.λπ. έγγραφα των φα¬ 
κέλων των διαγωνισμών των Δ/ΞΕΩΝ 200/2003, 201/2003 
του Πε.Σ.Υ. Κρήτης. 


4.3 Τα 14/17.1.03, 2459/24.2.03 κ.λπ. σχετικά έγγραφ 
του Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ». 

4.4. Διακηρύξεις αριθ. Δ 200/2003, Δ 201/2003, επανα- 
προκηρύσσει: 

Την διενέργεια των παρακάτω Δημόσιων Ανοικτών Δια¬ 
γωνισμών ως εξής: 

1. ΑΡΙΘ. Δ/ΞΗΣ: 200/2003 για την προμήθεια: Έξι (6) 
Οδοντιατρικών Μηχανημάτων Κέντρων Υγείας (ΑΓ. ΒΑΡ¬ 
ΒΑΡΑΣ, ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ, ΜΟΙΡΩΝ, ΣΠΗΛΙΟΥ, 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ) Περιφέρειας Κρήτης. 

Κωδ. Αριθ. Ε.Π.Π: 2103-58510, Προϋπολογισμός: Ευρώ 
78.000 με Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση: Γ ΚΠ/75% ΕΤΠΑ -25% 
ΕΘΝ. ΣΥΜ/ΧΗ, η δαπάνη θα καλυφθεί από το Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ- 
ΠΡΟΝΟΙΑ) 2000-2006, ΑΞΟΝΑΣ 1, ΜΕΤΡΟ 1.1. κ.λπ. ως 
παραπάνω κατά περίπτωση σχετικά, με ανοικτή διαδικα¬ 
σία και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προ¬ 
σφορά (Σ.Π.), ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5.9.2003, ημέ¬ 
ρα Παρασκευή, ώρα 9 π.μ. στο γραφείο Τμήματος Προ¬ 
μηθειών του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης, Σπιναλόγκας 1, Τ.Τ. 
71201, Ηράκλειο, Κρήτη, κ.λπ. ως Δ/Ξη 200/2003, (ΡΒΟΜ 
κατηγ. 200). 

Πληροφορίες: 

ΕΙΡ. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ (τηλ.: 2810/368468, ΡΑΧ: 2810/ 
214471) 

ΜΑΡ. ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ (τηλ.: 2810/368 453, ΡΑΧ: 2810/ 
214471) 

2. ΑΡΙΘ. Δ/ΞΗΣ 201 / 2003 για την προμήθεια: Βιοϊατρι- 
κού Εξοπλισμού για τα τακτικά ιατρεία και τα ιατρεία επεί¬ 
γουσας ιατρικής Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών 
Ιατρείων Περιφέρειας Κρήτης. 

Κωδ. Αριθ. Ε.Π.Π.: 2601-18560, Προϋπολογισμός: Ευ¬ 
ρώ 215.842,06 με Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση: Γ’ ΚΠ/ 75: ΕΤ¬ 
ΠΑ - 25% ΕΟΝ. ΣΥΜ/ΧΗ, η δαπάνη θα καλυφθεί από το 
Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006, ΑΞΟΝΑΣ 1, ΜΕΤΡΟ 
1.1 κ.λπ., ως παραπάνω κατά περίπτωση σχετικά, με ανοι¬ 
κτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφε¬ 
ρότερη προσφορά (Σ.Π.), ο διαγωνισμός θα γίνει στις 
5.9.2003, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11 π.μ. στο γραφείο 
Τμήματος Προμηθειών του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης, Σπιναλό- 
γκας 1, Τ.Τ. 71201, Ηράκλειο, Κρήτη, κ.λπ. ως Δ/Ξη 
201/2003, (ΡΒΟΜ κατηγ. 201). 

Πληροφορίες: 

ΕΙΡ. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ (τηλ.: 2810/368468, ΡΑΧ: 2810/ 
214471) 

ΜΑΡ. ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ (τηλ.: 2810/368 453, ΡΑΧ: 2810/ 
214471) 

Οι Διαγωνισμοί θα γίνουν στο Γραφείο τον Τμήματος 
Προμηθειών τον Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης Σπιναλόγκας 1, Ηρά- 
κλαο, Κρήτη ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στους παραπάνω δια¬ 
γωνισμούς, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για κά¬ 
θε διαγωνισμό χωριστά. 

Προσφορές για τους παραπάνω αντίστοιχα διαγωνι¬ 
σμούς που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνί 
και ώρα, είναι εκπρόθεσμες δεν αποσφραγίζονται και επι- 
Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται 
στην Ελληνική γλώσσα, σε ευρώ, μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο, δακτυλογραφημένη με αντίγραφο και σε δισκέ¬ 
τες Η/Υ ννίΝΩΟννΒ 95 κατά περίπτωση με το πρόγραμμα 
του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης. 
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Αναλυτικές Διακηρύξεις (τεύχη) και πληροφορίες θα δί¬ 
δονται από το Γραφείο Προμηθειώντου Γ.Ν.Η, « ΒΕΝΙΖΕ- 
ΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ»: Δ/νση Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο - 
Κρήτης, Ταχ. Κωδ. 71021, 

Πληροφορίες: 

ΕΙΡ. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ (τηλ.: 2810/368468, ΡΑΧ: 2810/ 
214471) 

ΜΑΡ. ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ (τηλ.: 2810/368 453, ΡΑΧ: 2810/ 
214471) 

Το τεύχος έκαστης αντίστοιχη διακήρυξης και κατά πε¬ 
ρίπτωση οι δύο δισκέτες Η/Υ αυτής, θα διατίθενται έναντι 
απόδειξης με την καταβολή του ποσού είκοσι (20) ευρώ. 

Ηράκλειο, 14 Ιουλίου 2003 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. - Γενικός Διευθυντής 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΔΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5036 

Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος, προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφω¬ 
νο με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του Νόμου 
1418/84 σε συνδυασμό του άρθρου 7 Π.Δ. 609/85, μεεπι- 
μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας για 
την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημο¬ 
τικού Σχολείου Δ.Δ. Κλωνιού». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται σε 32.733,00 ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2003, 24.000,00 ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠ. ΕΣ. (ΣΑΤΑ 2002). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου Σπερχειάδος την 6η Αυγούστου 2003 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
κάτοχοι πτυχίου ΑΤ τάξης και άνω για έργα Οικοδομικά, 
όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες καιτάξειςτου Μ.Ε.Ε.Π. με την παρ. 9του άρθρου 16 
του Ν. 1418/84, καθώς και οι αντίστοιχες του Ν. 2940/2001, 
υποχρεούμενες να προσκομίσουν βεβαίωση σε ισχύ περί 
της εγγραφής τους και κατάταξής τους στο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η εγγύηση ορίζεται σε 655,00 ευρώ και κατατίθεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ. 

Χορήγηση τευχών προφοράς διατίθεται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα Γ ραφεία του Δήμου αντί ποσού 
10,00 ευρώ. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Φθιώτιδας και του Δήμου και οι εν¬ 
διαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Σπερχειάδα, 15 Ιουλίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 


Πε.Σ.Υ.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 


(4) 


Το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών προκηρύσσει δυνάμει 
της από 12/24.6.2003 απόφασης τον Συμβουλίου Διοίκη¬ 
σης αυτού και της με αριθμό 11/8.7.2003 απόφασης του 
Πε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου, δημόσιο τακτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου καθαρι¬ 
σμού χώρων του Ιδρύματος, προϋπολογισμού δαπάνης 
96.000,00 ευρώ μεΦ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων καιτων 
ειδών καθαριότητας και με διάρκεια σύμβασης του έργου 
για ένα έτος. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 Αυγούστου 2003 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, ενώπιον της κατά Νόμου 
επιτροπής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οι προσφορές θα περιέλθουν στην υπηρεσία την ημέρα 
του διαγωνισμού και μέχρι ώρα 10:30. 

Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού (αρ. 
36/2003) και τις τεχνικές προδιαγραφές θα παρέχονται 
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρμόδιος υπάλληλος ο Καρακίτσος Χρήστος. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας θα πληρωθεί 
από το Νοσοκομείο. 


Φιλιατές, 15 Ιουλίου 2003 

Ο Διοικητής 
ΙΩΑΝΝΗΣΝΤΟΝΤΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

Αριθ. Διακ. 143/03 

Η «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.» 
(ΗΣΑΠ ΑΕ) προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό, με σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης, για την επιλογή της εργοληπτικής επιχεί¬ 
ρησης για τη κατασκευή του έργου «Κατασκευή νέας πε- 
ρίφραξης ανόδου και καθόδου από Σταθμό Κηφισιάς έως 
Σταθμό Ηρακλείου». 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τα 
άρθρα 6, 17, 18, 19, 20, 21, 15, 22 του Π.Δ. 609/85. Θα 
ισχύσουν επίσης οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρ¬ 
θρο 5του Ν. 2940/01, καθώς και οι Εγκύκλιοι 22/30.8.2003 
και 32/14.11.2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 
μελέτης, ανέρχεται σε 2.800.000,00 ευρώ (υπολογίσθηκε 
με τιμές Δ'τριμ. 01), χωρίς Φ.Π.Α. 

Στο ποσό αυτό έχουν περιληφθεί τα γενικά έξοδα και 
όφελος του εργολάβου. Επίσης έχουν περιληφθεί η προ- 
βλεπόμενη αναθεώρηση 16.312,08 ευρώ και δαπάνες 
απρόβλεπτων εργασιών 363.089,73 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείτην 6.8.2003 ημέρα Τετάρ¬ 
τη και ώρα 11.00 στα γραφεία της ΗΣΑΠ ΑΕ, οδός Αθηνάς 
67, 2ος όροφος, γραφείο Δημοπρασιών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για οικοδομι¬ 
κά έργα 3ης και 4ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας και 5ης τά¬ 
ξης με έδρα το νομό Αττικής ή έδρα σε γειτονικό νομό, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01, που η σχετική βε¬ 
βαίωση εγγραφής τους στο ΜΕΕΠ να είναι σε ισχύ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 
56.000,00 ευρώ παρεχόμενη προς την «Ηλεκτρικοί Σιδη¬ 
ρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς ΑΕ». 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν 
εμπειρία σε κατασκευή έργων, συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού (άθροισμα τελικών προϋπολογισμών περαιωμένων 
έργων) 1.000.000,00 ευρώ πλησίον σιδηροδρομικής 
γραμμής. Η απαιτούμενη εμπειρία θα αποδεικνύεται με 
βεβαιώσεις αρμόδιας αρχής. 

Τα συμβατικά τεύχη και σχέδιατου διαγωνισμού θα βρί¬ 
σκονται διαθέσιμα για τους ενδιαφερομένους κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγω¬ 
νισμού, στο Γραφείο Συμβάσεων και Αδειών της ΗΣΑΠ 
ΑΕ, οδός Αθηνάς 67, 8ος όροφος, τηλ. 210 3293253 κατά 
τις ώρες 10:30 μέχρι 13:00 κάθε εργάσιμης ημέρας. 

(Η Διοίκηση της Α.Ε. Η.Σ.Α.Π.) 

-♦- 

( 6 ) 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1366 

Το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Παιδιών Αθηνών 
προκηρύσσει τακτικό δημόσιο επαναληπτικό διαγωνισμό 
για τη μίσθωση δύο κατοικιών πού πρόκειται να χρησιμο¬ 
ποιηθούν ως ξενώνες φιλοξενίας περιθαλπομένων, 263 
τ.μ. κατ’ ελάχιστον έκαστη. Το ύψος του μισθώματος 
ανέρχεται σε 21.129,86 ευρώ ετησίως για κάθε μία από τις 
κατοικίες. 

Οι κατοικίες πρέπει να βρίσκονται στην ευρύτερη πε¬ 
ριοχή Αθηνών - Πειραιώς με προτεραιότητα στους δή¬ 
μους Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρας Κερατσινίου και 
άλλων όμορων δήμων. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Θεραπευτήριο στις 
11.8.2003 και ώρα 09:30 π.μ. 

Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο Γρ. Προμηθει¬ 
ών του Θεραπευτηρίου και οι ενδιαφερόμενοι θα μπο¬ 
ρούν να τους λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες από 
τις 09:00 έως τις 12:00. 

Σκαραμαγκάς, 14 Ιουλίου 2003 

Η Διευθύντρια 
ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΖΗ 
-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος Αιγινίου Ν. Πιερίας προσκαλείτους ενδια¬ 
φερομένους σε δη μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6ο του Π.Δ. 609/85) για 
την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώ¬ 
τρησης» του Δ.Δ. Καταχά. 

Αριθμός μελέτης 73/2003 δημοπρατούμενου προϋπο¬ 
λογισμού (Εργασίες + Γ.Ε. Ο.Ε. + 15% Απρόβλεπτα): 
45.700 ευρώ (ΑΚΕΡΑΙΑ) και συνολικού προϋπολογισμού 
(Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός + Αναθεώρηση + 
Φ.Π.Α.): 53.926 ευρώ (ΑΚΕΡΑΙΑ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6.8.2003, ημέρα Τετάρτη 


και ώρα 11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) μπροστά σε 
επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 5 του Π.Δ. 171/87, στην έδρα του φορέα δηλ. στα 
γραφεία του Δήμου Αιγινίου (τηλ. 2353023808). 

Σε περίπτωση ματαίωσης για οποιονδήποτε λόγο του 
διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί στις 13.8.2003, ημέ¬ 
ρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολο- 
γικών και στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, κοινοπραξίεως εργοληπτικές επιχειρήσε¬ 
ων, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ανάλογης τάξης για έργα 
Νομαρχιακά Μητρών (Ν.Μ.) ανάλογης τάξης και κατηγο¬ 
ρίας. Απαραίτητα για τη συμμετοχή είναι πέραν των προ- 
βλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητι- 
κών και όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 914,00 ευρώ (ΑΚΕΡΑΙΑ) σε γραμμάτιο του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ. και απευ¬ 
θύνεται προς το Δήμο Αιγινίου Ν. Πιερίας και θα ισχύει 
τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών του διαγωνισμού (τευχών μελέτης κ.λπ.) και να πα¬ 
ραλάβουν τεύχος εντύπων στοιχείων προς σύνταξη και 
υποβολή της προσφοράς των προσερχόμενοι τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Αιγινίου 
(τηλ. 2353023808) και στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Πιερίας 
(Κίτρους 41 Κατερίνη, τηλ. 2351074433). 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΡΟΦΙΔΗΣ 

-♦- 


ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 


( 8 ) 


Αριθ. Πρωτ. 8772 

Ο Δήμαρχος Λάρισας διακηρύττει ότι: 

Προκηρύσσεται δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με- 
σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου 
και αξιολόγηση για την προμήθεια και παράδοση ελεύθε¬ 
ρου στο Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο Ηλεκτροπαραγωγό 
Ζεύγος 380 Κ\/Α ενδεικτικού προϋπολογισμού 43.500 ευ¬ 
ρώ μεΦ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού της Υπηρεσίας Τεχνικών Έρ¬ 
γων του Δήμου Λάρισας, στο Δημαρχείο Λάρισας την 
4.9.2003 ήμερα Πέμπτη ώρα 11.00 (έναρξη) μέχρι 11.30 
(λήξη παράδοσης προσφορών). 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεταιτο ποσό 
των δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε (2.175) ευρώ. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί) 
β) Όλα τα νομικά πρόσωπα 
γ) Συνεταιρισμοί 

υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανι¬ 
κό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της 
μελέτης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθη¬ 
μερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία 
της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων στον 4ο όροφο του Δη¬ 
μαρχείου Λάρισας γραφείο 13 και στα τηλέφωνα 




ΦΕΚ 220 
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410/258.460 και 2410/564.278 (αρμόδιος Κώστας ΣΥΝΤΑ- 
ΚΑΣ). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν το Δή¬ 
μο Λάρισας. 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ 

-♦- 

Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5579 

Ο Δήμαρχος Τριανδρίας Νομού Θεσσαλονίκης, προ- 
σκαλείτους ενδιαφερομένους σε ανοικτό διαγωνισμό με 
το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών, σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις 
οδών, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 186.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 18%. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6.8.2003 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) 
στο Δημαρχείο Τριανδρίας, Ελευθερίας 24, ενώπιον της 
επιτροπής που έχει συστήσει η Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2’ τάξης και άνω για έργα οικοδο¬ 
μικά ή οδοποιίας και ΑΙ'τάξης και άνω για έργα ηλεκτρο- 
μηχανολογικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δ17α/08/ 
35/ΦΝ430/8.4.2003 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

Η οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί, επί ποινή απο¬ 
κλεισμού, σε έντυπο προσφοράς που χορηγεί η Υπηρεσία. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί εγγυη¬ 
τική επιστολή ποσού 3.200,00 ευρώ. 

Πληροφορίες και παραλαβή τευχών δημοπράτησης, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφείο του Τεχνικού 
Τμήματος του Δήμου, Ελευθερίας 24,1οςορ.,τηλ.(2310) 
953 511-514. 

Τριανδρία, 14 Ιουλίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣΣΕΡΒΕΤΑΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Αττικής, έχοντας υπόψη 
τις κείμενες διατάξεις που αναφέρονται στην 11383/93 
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «περί εκδόσεως 
του ενιαίου κανονισμού προμήθειας ΟΤΑ» καθώς (ΦΕΚ Β 
185/23.3.93) καθώς και την 106/03 απόφαση Δημαρχια¬ 
κής Επιτροπής, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφεροτερη από τε- 
χνοοικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ για την προ¬ 
μήθεια «Οχημάτων - Μηχανημάτων» 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια των 
υλικών, που είναι ενδεικτική, εκτιμάται στο ποσό των 
1.340.000,00 ευρώ πλέονΦΠΑ 18% 241.200,00 ευρώ, ήτοι 
σύνολο 1.581.200,00 ευρώ. 


Οι προσφορές για το διαγωνισμό και όλα τα απαραίτη¬ 
τα δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθούν στις 3.9.2003, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα μέχρι τις 11.00 π.μ., ημερομηνία 
κατά την οποία θα γίνει και η αποσφράγιση των προσφο¬ 
ρών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την 
Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακα¬ 
ταθηκών και Δανείων, η εγγυητική επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας. 

Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται 
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο (Χαδουλου Γεωργία) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 210-2814059. 

Μεταμόρφωση, 3 Ιουλίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΑΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 5819 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ν. Αιτωλοακαρνανίας διακηρύσσει ότι θα 
γίνει ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με τις του Ν.Δ. 
1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των», του Ν.Δ. 2229/94, του Ν. 2372/96, του Ν. 2576/98, 
του Ν. 2741/99, του Ν. 2940/01 καθώς και τις διατάξεις 
του Π.Δ. 609/85 και των Π.Δ. 368/84, 268/94, 402/96, 
208/99 και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του 
ΥΠΕΧΩΔΕ που ισχύουν μέχρι σήμερα και σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ¬ 
γου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» 

Προϋπολογισμού: 135.000 ευρώ. 

Σύστημα δημοπρασίας: Επί μέρους ποσοστό έκπτωσης 
σύμφωνα μετο άρθρο 4, παράγραφο 4βτου Ν. 1418/84. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 30.7.2003 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11η π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι οδός Κύπρου 
(διοικητήριο) από αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Κ/ξιες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με, πτυχίο Α2 
τάξης και άνω ή Κ/ξιες για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με τις προϋ¬ 
ποθέσεις και περιορισμούς των διατάξεων «περί συμμε¬ 
τοχής σε δημοπρασίες» που ισχύουν σήμερα. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.700 ευρώ, δηλαδή 
2% του προϋπολογισμού του έργου και θα πρέπει να 
απευθύνεται στον κύριο του έργου που στη συγκεκριμέ¬ 
νη περίπτωση είναι η Δ.Τ.Υ. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 

Περισσότερεςπληροφορίεςγιατους όρους συμμετοχής, 
διεξαγωγής της δημοπρασίας κ.λπ. (που θα παραδίδονται 
μέχρι και δύο μέρες πρίν τη δημοπρασία) οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν να πάρουν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2631 - 59651 και 59286. 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 8 Ιουλίου 2003 

Ο Διευθυντής 
ΣΠ.ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΑΪΝΟΥΠΟΛΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3200 

Ο Δήμαρχος Τραϊανούπολης, προκηρύσσει ανοιχτή δη¬ 
μοπρασία με το σύστημα «Προσφοράς ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό» και σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «περί Δημ. Έργων 
και ρυθμίσεων θεμάτων και των εκτελεστικών του Π.Δ. 
472/85 και 2940/01,609/85, 171/87 σε ότι αφορά τα απο- 
φαινόμενα όργανα με το σύστημα προσφοράς ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες επίτοις εκατό μονάδες, 
για την επιλογή εργοληπτικής επιχείρησης ή Κοινοπρα¬ 
ξίας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜ¬ 
ΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται 
είναι 111.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και η πίστωση για το 
τρέχον έτος είναι 50.000,00 ευρώ. Προέλευση πιστώσε¬ 
ων: ΣΑΤΑ. 

Άρθρον 1: Μμερομηνία και τόπος διεξαγωγής της δη¬ 
μοπρασίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα Τραϊανούπολης (Άνθεια) στις 6.8.2003 ημέρα Τετάρτη 
με ώρα έναρξης αποδοχής πρόσφορων την 10η π.μ. και 
ώρα λήξης αποδοχή πρόσφορων η 10.30 π.μ. 

Άρθρον 2: Δεκτές για υποβολή προσφοράς γίνονται: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. Α2 
τάξεως και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και Κοινο¬ 
πραξίες μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων των ανωτέ¬ 
ρω τάξεων. 

Επίσης γίνονται δεκτοί και κάτοχοι παλαιών εργοληπτι¬ 
κών πτυχίων Δ. Ε. που κατατάχτηκαν αυτοδίκαια στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με το Ν. 1418/84 
(άρθρο 16παρ. 9), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
τους όρους της παρούσης ως και εμπειροτέχνες κάτοχοι 
πτυχίων αντίστοιχης κατηγορίας. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι (3) Μή¬ 
νες. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
στο ποσό των 1.880,00 ευρώ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουντον ανάδοχο. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο 
Τραϊανούπολης και τα γραφεία της ΤΥΔΚ Παπακωστίδη 
Δ., τηλ. 2551088954. 

Αρίστηνο, 14 Ιουλίου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 21998 

Ο Δήμαρχος Ιλίου διακηρύσσει ότι: 

1) Εκτίθεται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία, σύμ¬ 
φωνα μετηνπαρ. 2α του άρθρου 4του Ν. 1418/84, με το 
σύστημα δημοπράτησης «προσφορά με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότη- 
τας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης», όπως προβλέ- 
πεταιαπότηνπαρ. 4βτου άρθρου 4του Ν. 1418/84 και το 
άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ¬ 


λεσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΥΚΛΟ¬ 
ΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α1/03» 
προϋπολογισμού 85.000 ευρώ και επί πλέον Φ.Π.Α. 
15.300 ευρώ. 

2) Η Δημοπρασία θα γίνει την 3.9.2003 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών η 11 π.μ., στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κάλχου 48- 
50 3ος όροφος , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

3) Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με 
του Ν. 2229/94 καιτων εκτελεστικών των Π.Δ/των 472/85, 
609/85,171/87του Ν. 2576/98 καιτων συναφών υπουργι¬ 
κών αποφάσεων ΥΠΕΧΩΔΕ. 

4) Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω για έρ¬ 
γα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και οι αντίστοιχες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις με παλαιά πτυχία αναλόγου τάξης βάση του 
Ν. 2940/2001. 

Επίσης γίνονται δεκτές κοινοπραξίες επιχειρήσεων 
(που πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 218/99) εφόσον 
κάθε επιχείρηση που μετέχει στην κοινοπραξία διαθέτει 
πτυχίο των παραπάνω τάξεων. 

4) Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Δημόσιες Επενδύ¬ 
σεις και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την 399/2003 Α.Δ.Σ., 
με φορέα κατασκευής το Δήμο Ιλίου . 

5) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεταιτο πο- 
σόν των 1.700 ευρώ δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού 
και κατατίθενται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή του ΤΣΜ ΕΔΕ η οποία θα παρέχεται προς το Δή¬ 
μο Ιλίου, σύμφωνα,με το άρθρο 23 και 27 παρ. 6 του Π.Δ. 
609/85. 

6) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
στοιχείων του διαγωνισμού και της μελέτης κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας (Κάλχου 48-50 - τηλ 210 -2649867, 2649868-Ραχ: 
210-2691865). 

Ίλιον, 15 Ιουλίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣ. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 7795 

Ο Δήμαρχος Καβάλας κατ’ εφαρμογή των διατάξεωντου 
Π.Δ. 410/95 και του ΕΚΠΟΤΑ, και μετά από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου προκηρύσσει διαγωνισμό για προ¬ 
μήθεια «οργάνων παιδικών χαρών», ενδεικτικού προϋπο¬ 
λογισμού 59.960,97 ευρώ με ΦΠΑ 18% με κριτήριο κατα- 
κύρωσηςτη συμφερότερη πμή απότεχνοοικονομικής άπο¬ 
ψης σύμφωνα με τις οδηγίες της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας είναι είκοσι 
πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
2.998 ευρώ (5% του προϋπολογισμού 59.960,97 ευρώ του 
Δήμου μεΦ.Π.Α.) αιτήσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό 
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θα κατατίθενται την 7.8.2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14.00 έως 14.30 μ.μ. 

Η γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής είναι η Ελ¬ 
ληνική. Τα προσπέκτ αν είναι στα ξένα (μόνο αγγλικά) θα 
υπάρχει μετάφραση. Έγγραφα δίνονται μέχρι δύο εργά¬ 
σιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό. 

Πληροφορία ή έγγραφα σχετικά με τον επαναληπτικό 
διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το γραφείο Προ¬ 
μηθειών ή τηλ. 2510-451447 ή ίεχ 2510-451480 . Το Τεύ¬ 
χος αντίγραφο διακήρυξης κοστίζει 10 ευρώ και απο- 
στέλλεται όπου επιθυμεί κάθε ενδιαφερόμενος επιβαρυ¬ 
νόμενο επιπλέον μετά έξοδα της αποστολής με κούριερ. 

Καβάλα, 14 Ιουλίου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. Φ.6στ/5898 

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου: 

1. Προκηρύσειτη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας με 
σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης (Άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) για την εκτέλεση του 
έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Σανών», προϋπολογι¬ 
σμού 29.374,92 ευρώ με Φ.Π.Α. 

2.0 διαγωνισμός θα γίνει την 6.8.2003, ημέρατης εβδο¬ 
μάδας Τετάρτη στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου με 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 11 π.μ. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Α) Εργοληπτικές 
επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για όλες τις κατηγο- 
ρίεςτου έργου, ήτοιΑΙ τάξης και άνω για έργα οδοποιίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων της ίδιας κα¬ 
τηγορίας δεν γίνονται δεκτές. Β) Επιχειρήσεις ή κάτοχοι 
παλιών πτυχίων «Εμπειροτέχνη» που είναι εγγεγραμμένοι 
στα νομαρχιακά μητρώα Νομού Χαλκιδικής (ή σε ένα από 
τους γειτονικούς νομούς εφόσον ο Νομός Χαλκιδικής δη¬ 
λώθηκε σαν δεύτερος Νομός) για την κατηγορία οδοποι¬ 
ίας (να μπορούν να αναλάβουν και ασφαλτικά). 

4. Η εγγύηση για συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 498 ευρώ πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Πολυγύ¬ 
ρου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ. Οι άνω εγγυητικές επιστολές επιτρέπεται να 
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως θα υπερβαίνει κατά 30 
ημέρες το χρόνο ισχύος των προσφορών. 

5. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από το ΕΠΤΑ 
και από ίδιους πόρους. 

6. Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πο¬ 
λυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφω¬ 
να 23710-21433. 

Πολύγυρος, 11 Ιουλίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 


(16) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. Φ.6στ/5914 

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου: 

1. Προκηρύσειτη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας με 
σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης (Άρθρο 7του Π.Δ. 609/85) για την εκτέλεση του 
έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού Σχο¬ 
λείου Πολυγύρου», προϋπολογισμού 126.847,64 ευρώ. 

2.0 διαγωνισμός θα γίνει την 6.8.2003, ημέρα της εβδο¬ 
μάδας Τετάρτη στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου με 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 11 π.μ. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για όλες τις κατηγορίες 
του έργου, ήτοι Α1 τάξης και άνω για έργα οικοδομικών, 
Α1 τάξης και άνω για έργα οδοποιίας Α1 τάξης και άνω για 
έργα υδραυλικά και Α1 τάξης και άνω πρασίνου ή κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που να καλύπτουν 
όλες μαζί τις καλούμενες τάξεις ήτοι Α1 τάξης και άνω οι¬ 
κοδομικών, Α1 τάξης και άνω οδοποιίας, Α1 τάξης και άνω 
υδραυλικών και Α1 τάξης και άνω πρασίνου. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων της ίδιας κα¬ 
τηγορίας δεν γίνονται δεκτές. 

4. Η εγγύηση για συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 2.150 ευρώ πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Πολυ¬ 
γύρου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ. Οι άνω εγγυητικές επιστολές επιτρέπεται να 
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως θα υπερβαίνει κατά 30 
ημέρες το χρόνο ισχύος των προσφορών. 

5. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από το 
ΥΠΕΣΔΔΑ και από ίδιους πόρους. 

6. Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πο¬ 
λυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφω¬ 
να 23710-21433. 

Πολύγυρος, 11 Ιουλίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1623 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πραμάντων διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
και των εκτελεστικών των Διαταγμάτων, των Π.Δ/των 
609/85 και 171/87 και τους όρους της εγκεκριμένης μελέ¬ 
της για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«Αποπεράτωση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου 
Πραμάντων» προϋπολογισμού δαπάνης μαζί με τον ΦΠΑ 
ΕΥΡΩ 99.000,00 ήτοι: 

Αξία δημοπρατούμενων εργασιών ΕΥΡΩ: 83.898,30 

ΦΠΑ ΕΥΡΩ: 15.101,69 

Σύνολο ΕΥΡΩ: 99.000,00 
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Η δημοπρασία θα γίνει στις 6.8.2003 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00 π.μ. 

(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του 
Δημαρχείου Πραμάντων. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 
ΑΙ' Τάξεως και άνω για έργα οικοδομικά. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των ΕΥΡΩ 1.678,00 ποσοστό 2% του προϋπολογι¬ 
σμού των δημοπρατούμενων εργασιών, απευθυνόμενη 
στο Δήμο. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία 
του Δήμου Πραμάντων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πράμαντα, 15 Ιουλίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡ. ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ 

-Φ- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
Αριθ. Πρωτ. 9531 

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά προκηρύσσει ανοικτή δημοπρα¬ 
σία με σφραγισμένες προσφορές με επί μέρους ποσοστό 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών επί του τιμολογίου της με¬ 
λέτης της υπηρεσίας, για κατασκευή του έργου «Διαμόρ¬ 
φωση οδών Δήμου Λαγκαδά». 

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνηςτων δημοπρατημένων 
εργασιών με το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 210.412,55 
ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΤΑ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα 
του Δήμου Λαγκαδά στις 6 Αυγούστου του 2003 ημέρα 
Τετάρτη ενώπιον της κατά νόμο επιτροπής διαγωνισμών. 
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών η 10 π.μ. και ώρα 
λήξης παραλαβής προσφορών η 11 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω, για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν βεβαί¬ 
ωση εγγραφής τους στα αντίστοιχα Μητρώα. 

Η κατηγορία που καθορίζει το συντελεστή του έργου 
«ρ»του Ν. 2578/98 είναι» ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και ο μκ θα υπολο¬ 
γίζεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται 
προς το Δήμο Λαγκαδά ορίζεται ως 2% του προϋπολογι¬ 
σμού άνευ ΦΠΑ και είναι 3.567,00 ευρώ και βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ίσου ποσού γραμματίου εισπράξεως 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης τραπέζης ή του Ταμείου Συ¬ 
ντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημ. Έργων (ΤΣΜ Ε- 
ΔΕ), που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες 
τύπους για το Δημόσιο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε 
όλα τα σχετικά με την δημοπρασία (τεύχη, σχέδια κ.λπ) 
και να παραλάβουν το έντυπο προσφοράς το αργότερο 
μέχρι μια εργάσιμη μέρα (1) πριντη διεξαγωγή της δημο¬ 
πρασίας, από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δή¬ 
μου Λαγκαδά στις εργάσιμος ημέρες και ώρες από 08.00 
π.μ. έως 14.00 μ.μ. (τηλ. 23940-22721). 


Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης, τόσο της αρχικής όσο και τυχόν επαναλήψεων 
της, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Λαγκαδάς, 14 Ιουλίου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

-Φ- 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1911 

Ο Δήμαρχος Γουμένισσας, προκηρύσσει τακτικό δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς 
ενιαίου σε ακέραιες εκατοστιαίες μονάδες ποσοστού έκ¬ 
πτωσης (άρθ. 6 Π.Δ. 609 /85) για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου: «Αντιπλημμυρικά Έργα και Έργα Αντιδιαβρω- 
τικής Προστασίας-Αντιπυρικές Δεξαμενές Δημοσίων Δα¬ 
σών Περιοχής Δήμου Αξιούπολης», σύμφωνα μετηνταυ- 
τάριθμη Διακήρυξη Δημοπρασίας που εγκρίθηκε με την 
603/18.3.2003 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Κιλκίς, την 
1472/20.6.2003 απόφαση ακύρωσης αποτελέσματος τα¬ 
κτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε στις 4.6.2003, 
Δ/νσης Δασών Ν. Κιλκίς και τη σχετική μελέτη του Δα¬ 
σαρχείου Γ ουμένισσας. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών: 146.778 ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) και 173,198 ευρώ (μεΦ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α/29.2.84) 
β) των Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α/31.12.85) 
γ) Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 158 Α/2.10.85) 
δ) του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α/31.8.94) 
ε) του Π.Δ. 437/1981 (ΦΕΚ 120 Α/5.5.81) 
στ) του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α/6.8.2001) όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6η του μηνάς Αυγούστου 
έτους 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Γ ουμένισσας, 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) Εργολήπτες Δημοσίων δασοτεχνικών έργων (ΕΔΔΕ) 
Γ' ή Δ' τάξης πτυχίου. 

β) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με κατηγορία υδραυλικά 
Α2 ή 1ης τάξης πτυχίου και 2ης εντός νομού και για έργα 
πρασίνου (στελεχωμένες από Δασολόγο η Δασοπόνο) Α1 
ή Α2ή 1ης τάξης. 

γ) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με κατηγορία Πρασίνου 
Α2 ή 1ης τάξης και 2ης εντός Νομού στελεχωμένες από 
Δασολόγο ή Δασοπόνο. 

ε) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων που καλύ¬ 
πτουν τις παραπάνω παραγράφους, κατηγορίες και τά¬ 
ξεις πτυχίων. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που κοινο- 
πρακτούν πρέπει να είναι της αυτής κατηγορίοις και να 
ανήκουν όλες στην ίδια με την καλούμενη στη δημοπρα- 
σίατάξηή και στην αμέσως ανώτερη τάξη. Η κάθε μία από 
τις επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν συμμετέχει στην κοι¬ 
νοπραξία με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% του προϋ¬ 
πολογισμού της υπηρεσίας του δημοπρατούμενου έρ¬ 
γου. 
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ε) Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόμε¬ 
νες από κράτη μέλη της Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένες 
στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών των χωρών τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 
του Π.Δ. 334/2000), για αντίστοιχη κατηγορία και δυναμι¬ 
κότητα, όπως απαιτείται από τις Επιχειρήσεις στο (ΜΕΕΠ). 

Σε περίπτωση μη διενέργειας ο διαγωνισμός θα γίνει 
την 13η του μηνός Αυγούστουτου έτους 2003, ημέρα Τε¬ 
τάρτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

Για την ανάδειξη της π.μ.π. σύμφωνα με τη διαδικασία 
του Ν. 2576 / 98 θα χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές ρ 
των υδραυλικών έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών δηλαδή 
σε δυο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι ευρώ (2.936 € ), 
και απευθύνεται στο Δασαρχείο Γουμένισσας. 

Το έργο συνολικής αξίας 173.198 ευρώ μαζί με απρό¬ 
βλεπτα, όφελος εργολάβου, γενικά έξοδα και ΦΠΑ, θα 
πληρωθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων κατά 75% και κατά 25% από Εθνικούς πό¬ 
ρους και υπόκειταισε κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ καθώς και στην καταβολή 
φόροι εισοδήματος (παρ. 5 άρθρο 34 του Π.Δ. 609/85). 

Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι το Δασαρχείο 
Γουμένισσας. 

Προϊσταμένη Υπηρεσία του έργου είναι η Δ/νση Δασών 
Νομού Κιλκίς. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
του Δασαρχείου Γουμένισσας και στα τηλέφωνα 
2343041207 και 2343042002 κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Η ορθή επανάληψη πραγματοποιείται λόγω μη δημοσί¬ 
ευσης έγκαιρα της 1701/30.6.2003 περίληψης διακήρυ¬ 
ξης δημοπρασίας, στο τεύχος διακηρύξεων της εφημερί¬ 
δας της Κυβέρνησης. 

Γουμένισσα, 15 Ιουλίου 2003 

Ο Δασάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Αριθ. Μελ. 115/2003 

Διακήρυξη κλειστού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια πλαστικών 
κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Προϋπολογισμού 75.900 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής Α. σταδίου του διαγω¬ 
νισμού 

(Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής) 

1.1 Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγω¬ 
νισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Αλεξανδρούπο¬ 
λης το αργότερο μέχρι την 7.8.2003 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.30 π.μ. (Έναρξη αποσφράγισης προσφορών) Αί¬ 
τηση συμμετοχής ως εξής: 

α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού την 7.8.2003 ημέρα Πέμπτη από ώρα 10.30 
έως 11.00 π.μ. 


β. Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι την 
προηγουμένη του διαγωνισμού ημέρας, δηλαδή την 

6.8.2003. 

Δήμος Αλεξ/πολης Λ. Δημοκρατίας 306 Αλεξ/πολη 
68100. 

2. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής Β. Σταδίου του Διαγω¬ 
νισμού 

(Υποβολή προσφορών) 

2.1 Οι επιλεγέντες για να συμμετάσχουν στο Διαγωνι¬ 
σμό πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους το αργό¬ 
τερο μέχρι την 29.8.2003 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10.30 (Έναρξη αποσφράγισης προσφορών) ως εξής: 

α) Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού την 29.8.2003 ημέρα Παρασκευή από ώρα 
10.30 έως 11.00 π.μ. 

β) Ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την 
προηγούμενη του διαγωνισμού ημέρας, δηλαδή την 

28.8.2003. 

3. Εγγυητική επιστολή 

Οι επιλεγέντες κατά το Β. Στάδιο πρέπει να προσκομί¬ 
σουν εγγυητική επιστολή 3.800 ευρώ και ο χρόνος ισχύς 
της ορίζεται σε 120 ημέρες από τη διενέργεια του διαγω¬ 
νισμού. 

Ο Δήμαρχος 

ΣΠΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 
-♦- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 4414 

Ο Δήμος Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλείου προ¬ 
κηρύσσει σε ανοικτή δημοπρασία την εκτέλεση του έρ¬ 
γου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με το σύστημα προσφοράς: 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 
της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών, στις τιμές του τι¬ 
μολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4 του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/1985, του Π.Δ. 
171/87, του Π.Δ. 286/94, του Π.Δ. 368/94, του Ν. 2229/94, 
του Ν. 2338/95. του Ν. 2372/96, του Π.Δ. 402/96, του Ν. 
2539/97, του Π.Δ. 285/97, του Ν. 2576/98, του Ν. 2741/99 
και του Ν. 2940/2001. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 92.965,00 
ευρώ με Φ.Π.Α, και προέρχεται από Έσοδα 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 78.783,43 ευρώ. 

Διατιθέμενη πίστωση για το 2003, 70.000 ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 9.7.2003 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου 
Νέας Αλικαρνασσού από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ Τάξης Α2 και άνω για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες στα 
Νομαρχιακά μητρώα σύμφωνα με το Π. Δ. 472/1985, το 
Π.Δ. 609/1985 και το Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.576,00 
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς το Δήμο Νέας 
Αλικαρνασσού. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται από την 
Τ.Υ.Δ.Κ., οδός Αλμυρού 14 και για περισσότερες πληρο- 
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φορίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της 
Τ.Υ. Δ. Ν. Αλικαρνασού Ν. Ηρακλείου ή στο Δήμο Νέας 
Αλικαρνασσού. 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ 

-Φ- 

( 22 ) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Ο Δήμαρχος Καβάλας προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές και με το σύ¬ 
στημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 609/85 « Κατασκευή Δημοσίων 
έργων» και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» των Π.Δ/των 609/85 
«Κατασκευή Δημοσίων έργων», 171/87 «Όργανα που 
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέ¬ 
ματα έργων που εκτελούνται άπα Ο.Τ.Α. και άλλες σχετι¬ 
κές διατάξεις»,286/94,368/94 και 285/97 τους Νόμους 
2229/94, 2372/96 και 2576/98 όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα για την ανάδειξη μειο¬ 
δότη για την εκτέλεση του έργου: Ανάπλαση πρανών πε¬ 
ριμετρικής οδού Καβάλας, αρχικού προϋπολογισμού 
75.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και Γ.Ε.και Ο.Ε., απρόβλεπτα 
και αναθεώρηση. Το αντικείμενο του έργου αυτού είναι η 
κατασκευή πεζουλιών στη περιμετρική αυτή οδό, όπου 
αυτό είναι αναγκαίο, για την φύτευση πρασίνου, η κατα¬ 
σκευή δικτύου ποτίσματος των φυτών και η φύτευση πρα¬ 
σίνου στα πεζοδρόμια ,καθώς και φύτευση αναρριχομέ- 
νων φυτών προς κάλυψη των πρανών της οδού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τ.Υ. του 
Δήμου Καβάλας, Κύπρου 8 την Τετάρτη 6.8.2003. Ώρα 
λήξης προσφορών η 11η πρωινή. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολήπτες Δημοσίων 
έργων κάτοχοι πτυχίων Α1 τάξεως και άνω για έργα 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και των σχετικών 
διατάξεων ή κοινοπραξίες με εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στη τάξη Α1 και άνω για έργα 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Επίσης γίνονται δεκτοί κάτοχοι παλαιών ερ¬ 
γοληπτικών πτυχίων Δ. Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια 
στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ σύμ¬ 
φωνα με το Ν. 1418/84 και των σχετικών διατάξεων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
1.500,00 ευρώ και πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο 
Καβάλας να ισχύει δε τουλάχιστον τόσο διάστημα όσο 
προβλέπεται από το άρθρο 23 του Π.Δ/τος 609/85 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους 
σε σφραγισμένα έντυπα που θα προμηθευτούν από την 
Υπηρεσία το αργότερο ΔΥΟ εργάσιμες ημέρες πριν από 
τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ζ. 
του Δήμου Καβάλας και κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και στο τηλέφωνο 2510-839616. 

Καβάλα, 25 Ιουνίου 2003 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜ. ΜΗΤΣΙΝΗΣ 


(23) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. οικ/3578 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιώντου Νομού Πρέβεζας δια¬ 
κηρύσσει ότι γίνεται δημόσιος επαναληπτικός μειοδοτι¬ 
κός διαγωνισμός με το σύστημα με το ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των 
εκτελεστικών του διαταγμάτων, για την ανάδειξη αναδό- 
χου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Κ.Υ. Καναλακίου» 
προϋπολογισμού 149.086,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 30 του μηνάς Ιουλίου 2003 
ημέραΤετάρτη καιώρα 11 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν. Πρέβεζας όπου βρί¬ 
σκονται και τα στοιχεία της μελέτης του έργου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες γραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης για έργα Οικοδομικά και Α1 τάξης 
για έργα Ηλεκρομηχανολογικά. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 2.458 ευρώ απευθυνό¬ 
μενη στη ΔΤ.Υ. Ν. Πρέβεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συ μ- 
βατικών τευχών οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα με¬ 
τά τη δημοσίευση και να παραλάβουν αντίγραφα αυτών 
εφόσον έχουν ειδοποιήσει την Δ.ΤΥ. Ν. Πρέβεζας απάτην 
προηγούμενη. 

Πρέβεζα, 15 Ιουλίου 2003 
Ο Διευθυντής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 907 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητος Τυμφρηστού διακηρύττει 
την Εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση στεγης-διαμόρ- 
φωση αυλείου χώρου Σχολείου». Ο προϋπολογισμός του 
έργου είναι 29.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ και η χρηματοδότηση από τον ΟΣΚ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά εκπτώσεως κατά ομάδες τιμών και 
με έλεγχο ομαλότητος σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 
418/84 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85,στις 6 
Αυγούστου 2003,ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00 (λήξη επιδόσε- 
ως προσφορών),στο κοινοτικό γραφείο Τυμφρηστού, με 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων 
στα ΜΕΕΠ τάξεως Α1 Οικοδομικά όπως και κατόχων παλαι¬ 
ών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε.που κατατάσσονται αυτοδι¬ 
καίως στις αντίστοιχες κατηγορίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ βά¬ 
σει της παρ. 9του άρθρου 16του Ν. 1418/84. 

Η εγγύηση συμμετοχής που θα απευθύνεται στην Κοι¬ 
νότητα Τυμφρηστού είναι 2% επί του καθαρού ποσού της 
μελέτης, ήτοι ευρώ 494,92. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τη λεπτομερή 
διακήρυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Κοινότητας 
(τηλ. 22360-91203), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τυμφρηστός, 15 Ιουλίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
(υπογραφή) 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 9169 

Η Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης, προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με τη μέθο¬ 
δο της συμφερότερης προσφοράς και με συμπλήρωση 
τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας, για την 
προμήθεια ενός (1) καινούργιου μικρού «Απορριμματο¬ 
φόρου αυτοκινήτου τύπου πρέσσας» σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 192 παρ. 2 και του άρθρου 98 παρ.2δ 
του 323/89 και της 113 89/1993 Υπουργικής Απόφασης 
(ΕΚΠΟΤΑ). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμή¬ 
θειας είναι 50.000,00 ευρώ, άνευ ΦΠΑ και συνολικής πί¬ 
στωσης 59.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την αριθ.4/2003 θε¬ 
ωρημένη και εγκεκριμένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Μυτιλήνης και την 388/2003 απόφαση του Δη¬ 
μοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης. 

Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να 
στείλουν την προσφορά τους με οποιοδήποτε μέσο ή να 
παρίστανται κατά την ώρα αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο τους στο Δημαρ¬ 
χείο (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Ιο όροφο, Γραφείο Προμηθει¬ 
ών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Μυτιλή¬ 
νης, σύμφωνα με πς διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 (ΔΚΚ) 
στις 11 Αυγούστου 2003 ημέρα Δευτέρα με Ώρα έναρξης 
παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 10.30 π.μ. και 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 11.00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, που παρέχουν 
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επι¬ 
μελητήριο, επίσης γίνονται και αναγνωρισμένοι αντιπρό¬ 
σωποι οίκων του εξωτερικού εγγεγραμμένοι στα οικεία 
επιμελητήρια, προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά έγ¬ 
γραφα των αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλ¬ 
λοδαπής . 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε ποσοστό 5% στο καθαρό ποσό της προμήθειας, δηλα¬ 
δή στο ποσόν των 2.542,37 ευρώ και μπορεί να είναι εγ¬ 
γυητική επιστολή Τράπεζας ή γραμμάπο του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων. 

Πληροφορίες και τεύχη της διακήρυξης δίνονται στα 
γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες τηλέφωνο 22510-27777 Τζελαή Κων/νο και 
Μιχαήλ Καλδή. 

Μυτιλήνη, 14 Ιουλίου 2003 
Η Αντιδήμαρχος 

ΜΑΡΩ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ - ΜΠΟΥΡΝΟΥ 


(26) 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Η Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με τη μέθο¬ 
δο της συμφερότερης προσφοράς και με συμπλήρωση τι¬ 
μολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας, για την 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥ¬ 
ΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 
παρ.2 και του άρθρου 98 παρ. 2δ του 323/89 και της 
αριθ. 11389/1993 υπουργικής απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμή¬ 
θειας είναι 50.847,46 ευρώ, άνευ ΦΠΑ και συνολικής πί¬ 
στωσης 60.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την αριθ.3/2003 θε¬ 
ωρημένη και εγκεκριμένη μελέτη τηςΤεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Μυτιλήνης και την 387/2003 απόφαση του Δη¬ 
μοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης. 

Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να 
στείλουν την προσφορά τους με οποιοδήποτε μέσο ή να 
παρίστανται κατά την ώρα αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους στο Δημαρ¬ 
χείο (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Ιο όροφο, Γραφείο Προμηθει¬ 
ών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Μυτιλή¬ 
νης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 (ΔΚΚ) 
στις 11 Αυγούστου 2003 ημέρα Δευτέρα. 

Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 
10.30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 
11.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, που παρέχουν 
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επι¬ 
μελητήριο. 

Επίσης γίνονται και αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι οί¬ 
κων του εξωτερικού εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελη¬ 
τήρια, προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά έγγραφα 
των αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλλοδαπής. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε ποσόν 5% στο καθαρό ποσό της προμήθειας, δηλαδή 
στο ποσόν των 2.542,37 ευρώ και μπορεί να είναι ή εγ¬ 
γυητική επιστολή Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων. 

Πληροφορίες και τεύχη της διακήρυξης δίνονται στα 
γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες τηλέφωνο 22510-27777 Τζελαή Κων/νο και 
Μιχαήλ Καλδή. 

Η Αντιδήμαρχος 

ΜΑΡΩ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ - ΜΠΟΥΡΝΟΥ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιιίΐρ: νννννν.θί.^Γ - θ-ιτιηΠ: ννθ5ΓΠ33ΐθΓ @ θΐ.ςμ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310) 423 956 
(210) 413 5228 
(2610) 638 109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310)22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1 
ΛΕΣΒΟΣ - Αγ. Ειρήνης 10 


(2410) 597449 
(26610) 89 157 
(26610) 89 105 
(2810) 396 409 
(22510) 37 181 
(22510) 37 187 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θιιιό. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυΐΌ για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή ΟΟ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - γοιτπ για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θυτο ανά τεμά¬ 
χιο, ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θυτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπΙβιτιβΙ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' και Δ' 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 θυΐΌ ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 

- - 

293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 

- - 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 



352 

17,60 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα 
του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙθΓΠθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συν¬ 
δρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











































